W dniu 5 Czerwca 1877 r. zasnęła w Panu po długićj 


i dolegliwćj chorobie, opatrzona $$. Sakramentami, 


MARYA FRANCISZKA WROŃSKA, 


Przełożona PP. Kanoniczek Ś. Ducha de Saxia, 


w wieku lat 50, a życia zakonnego 26, z których lat 17 


na przełożeństwie. 


Zgromadzenie PP. Kanoniczek św. Ducha de Saxia, uprasza najpokornićj 
o pobożne modlitwy za duszę zmarłej, 
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się we czwartek dnia 7 Czerwca o go- 
dzinie g rano w kościele św. Tomasza przy ulicy Szpitalnćj, na które 
najpokornićj zaprasza Zgromadzenie P. T. Kapłanów świeckich, zakonnych 
i Znajomych. 


W drukarni „Czasu* w Krakowie. 


